Schlösser Iocks 


Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale unserer Schlösser * 
Important technical equipment features of our locks * 


Säge- und bohrfester 
Spezialstahl 


Säge- und schneidfestes Spezialkabel, 
widerstandsfähiger durch geflochtene 
Stahlummantelung 

Saw and cut proof cable with special 
steel jacket 


Säge- und bohrfester Spezialstahl an 
Schlosszylinder und äußerer Ummantelung 
Lock cylinder and outer jacket: saw and 
drill proof steel 


Gehärtete Vierkant-Stahlkette 
Square-cut chain 


Schlüssel mit LED-Leuchte 
Key with LED-Jight 


Alle Produkte schadstoffgeprüft 


All products tested for harmful substances 


Hülsen aus gehärtetem Stahl, 

säge- und schneidfest, extra starkes 
Stahlseil 

Sleeves made of hardened steel, 
extra strong, saw and cut proof steel 


Säge- und bohrfester Spezialstahl am 
Schlosszylinder 

Lock cylinder: saw and drill proof 
steel 


Schlosskopf 360° drehbar 
Lock turnable 360° 


Beleuchtete Zahlenwalze 
Lightning number wheel 


Bei allen Produkten von POINT und SECURITY plus steht die Qualität im Vordergrund, die durch den Einsatz 
hochwertiger, schadstoffgeprüfter Materialien und einer umweltgerechten, professionellen Produktion 


gewährleistet wird. 


The priority with all products from POINT and SECURITY plus is quality and this is guaranteed by using 
high-quality, non-toxic materials and ecofriendly, professional manufacturing processes. 


* Gilt nicht für alle Schlösser. Beachten Sie bitte die jeweilige Artikelbeschreibung. 
* Not valid for all locks. Please note the individual item description. 
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